


المُرَيمق وتلفظه العامة في البحرين المريمكء. وهو عبارة عن فتحة دائرية صغيرة 
توجد في جدران المنازل القديمة في البحرين» وهذه الفتحة ليست لإدخال الهواء الباردء وإنما 
لها أهمية كبيرة في تبريد المنازل عند ما يتم مزاوجتها مع النافذة أو البادكير. 


المريمق اسم عربي فصيح 


لقد عرف العرب الأولون المريمق وكانوا يصنعوه في جدران منازلهم منذ القدم» كما أن 
إشتقاق لفظة مريمق عربي فصيح؛ جاء في تاج العروس مادة (مرق) أن المُمّرّق: المخرّجء 
وكذلك المَمْرّق كَمَخْرَجٍ وزناً ومغنئ وهو شِبْه كوّة تمْرُقٌ منه الرَيحٌ. قال روبّة يصِفْ صائداً 


بَتَى ناموساً: 


وقد بتي بِيْتا خفيّ المُْْبَْ 


مُقتَدِرَ التقب خفيّ المُمَرَقْ 


ومن الفعل مرق يصاغ الأسم المُروقٌ اي مئزعة الخُروج من الثتيءء والامْتِراقٌ هي 
سئزعة المُروق وقد امْتَرَقَت الحمامة من الوَكْرٍ وكذا امْترّق من البيْتٍ: إذا أمْرَع الخُروجَ وهو 


ل 


مَجار. 
وظيفة المريمق 

المريمق عبارة عن فتحة تعمل بالقرب من سقف الغرفة من الداخل» وهي لتمرير 
الهواء الحار في خط مستقيم بمحاذاة السقف» فيدخل هذا الهواء من الخارج ويسير في خط 
مستقيم ويمر عبر سلسلة من المريمقات حتى يخرج خارج المنزل من الجهة المقابلة. حيث 
تعمل عدة فتحات أي مريمقات» كلها تكون بنفس ١‏ لمستوى وفي خط مستقيم» ب بحيث تكون الؤة لفتحة 
الأولى في الجدار الخارجي للمنزل وتفتح إلى داخل المنزل» وتكون أمام هذه الفتحة فتحة أخرى 


تفتح على الليوان» وفي جدار الليوان توجد فتحة أخرى في نفس مستوى هذه الفتحة تفتح على 





وتصنع هذه الفتحة إما أعلى الشباك الخارجي أو أعلى البادكير. بهذه الصورة الهواء 
الحار المرتفع لا يرتطم بجدار المنزل بل يدخل من المريمك ويخرج من الجهة المقابلة للمنزل» 
بينما الهواء البارد يدخل من خلال الشباك أو البادكير ويبرد الغرفة. وعادة ما يتم وضع زخرفة 











جيسية على واجهة المريمقف (وبالخصوص إذ) لتك فشكه كبيرع لتعطي نسة جملية له 
ولحجب الرؤيا ومن دخول القطط أو الطيور إلى داخل الغرف. 






تم هواء بارد 
عع 
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